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Neunzehnter Abschnitt.                          §, 168.
setzen, worm die Coefficienten a,, a2 ••• cs den bekannten Rela-tionen fiir die rechtwinkelige Coordinatentransformation geniigen, und a, &, c die Coordinaten des alten Anfangspunktes im neuen System bedeuten, so ergiebt sich, wenn die auf das neue System bezogenen Functionen <p& mit <p% bezeichnet werden:
-j- a3cos(n#),
und mit Benutzung der bekannten Formeln ax = 62c3 — 63c2 etc,:
9 n
= &cos(W) — ccos(ny) -j-+ a2|>cos(n;r) — xcos(nz)] -j- «
und entsprechend   die   iibrigen   Formeln.    Diesen   Bedingungen aber geniigen folgende Functionen:
9i = «i 9i + «a 9s + «8 ^3. (5)                        <5P2 = &i 9>i + &2 9>a + &s <3P3>
9s = Ci Vi + C2 9.2 + cs (p3; tp't = & g>3 — c g?a + at g?4 + % <?;, -f- 0^ 9?e, (6)
Wenn die drei Functionen <p1: <p2, 9?3 bestimmt sind, so if I damit zuglei.ch noch ein anderes Bewegungsproblem gelost, & ist namlich, wenn wir a;, T/, 8 als Functionen von w betraohten:
/\      9^        /%      9?/          /     \       8-ef
cos(wa;) = — ,   cos(ny) = ^,     cos(n^)=:™,
und es ist also, wenn a, |3, y Constanten sind, und wenn wir (7)         9? = a(x— 9l-)-\-p(y— 9z) +y(0 — <p8)
setzen, iiberall in der Flussigkeit 4 cp == 0, an der OberflLlUjhe des Korpers dy/dn = 0, im Unendlichen ist aber die Ge* schwindigkeit nicht mehr Null, sondern ihre Componenten habeu die constanten Werthe a, ft, y. Es ist also damit das Problem gelost, die Bewegung des Wassers °zu bestimrnen, wenn ein sta-riw Korper in einen unendlichen Strom getaucht und festgebatfren wird. Dies Problem ist mathejnatisch mit dem Problem identisch, dass ein nichtleitender Korper in einem stanten elektrischen Stromfelde liegt (Bd. I, §. 183).
